
		
			
				BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

				N.º 242, de 22 de diciembre de 2016

				


			

			
				ANUNCIOS

				Subastas y concursos de obras, servicios y suministros

				OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

				5476

				ANUNCIO de formalización de contrato de Osakidetza-Servicio vasco de salud, del expediente relativo al «Suministro de una sala de radiología digital directa para el Servicio de Urgencias del Hospital Alfredo Espinosa».

				1.– Entidad adjudicadora.

				a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de salud, ente público adscrito al Departamento de Salud, Dirección General, c/ Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz (Álava).

				b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General – Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.

				c) Número de expediente: G/130/10/0/1321/O441/0000/092016.

				2.– Objeto del contrato.

				a) Tipo de contrato: suministro.

				b) Descripción del objeto: suministro de una sala de radiología digital directa para el Servicio de Urgencias del Hospital Alfredo Espinosa.

				c) División por lotes y número: no.

				3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

				a) Tramitación: ordinaria.

				b) Procedimiento: negociado sin publicidad.

				4.– Presupuesto base de licitación: 150.000,00 euros (IVA excluido). Valor estimado de contrato: 150.000,00 euros (IVA excluido).

				5.– Adjudicación.

				a) Fecha: 24 de noviembre de 2016.

				b) Publicación en el perfil del contratante: 24 de noviembre de 2016.

				c) Contratista: Elesen, S.L.

				d) Nacionalidad: española.

				e) Importe de adjudicación: 127.350,00 euros (IVA excluido).

				6.– Formalización del contrato: 25 de noviembre de 2016.

				En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2016.

				El Presidente suplente de la Mesa de Contratación,

				ENEKO ZARRAOA GARMENDIA.
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